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No. 2179] 


उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 

(उपभोक्ता मामले विभाग) 
( भारतीय मानक ब्यूरो ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 5 जून , 2018 


का . आ . 2407( अ). भारतीय मानक ब्यूरो नियम , 1987 के नियम 7 के उपनियम (1) के खंड (ख ) के अनुसरण में 
भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है की भारतीय मानक, जिनके विवरण इसके साथ अनुबंधित अनुसूची 
के द्वितीय कॉलम में दिए गए है वे तृतीय कॉलम की तीथि से निरस्त कर दिए हैं और वापस ले लिए गए हैं । 


क्रम संख्या 


अनुसूची 
रद्द किये गए मानक ( कों ) की संख्या एवं शीर्षक 

( 2) 


रद्द होने की तिथि 


( 3 ) 


आई एस 7741 ( भाग 2 ) : 1975 


22 दिसम्बर 2017 


आई एस 7741 ( भाग 3) : 1975 


22 दिसम्बर 2017 


आई एस / आई एस ओ / आई ई सी 13335 – 1 : 2004 


22 दिसम्बर 2017 


आई एस 13616 ( भाग 2 ) : 2001 


22 दिसम्बर 2017 


___ आई एस 13696 : 1993 


22 दिसम्बर 2017 


3329 GI/ 2018 


(1 ) 
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311 94 14264 : 1995 


22 Fantek 2017 


317 T /31 TA BTT/ 2175 


24762 : 2008 


22 fautel 2017 


31 $ 4 p 


210700 : 1998 


22 fahreR 2017 

[ G #f: qa / off 1 - 3 ] 
सी . बी . सिंह, अपर महानिदेशक 


MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION 

(Department of Consumer Affairs) 
(BUREAU OF INDIAN STANDARDS) 

NOTIFICATION 

New Delhi the 5th June, 2018 
S.O . 2407 (E ). — In pursuance of clause (b ) of sub - rule (1 ) of Rule 7 of the Bureau of Indian 
Standards Rules 1987 , it is, hereby notified that the Indian Standard , particulars of which are given in 
the second column of the Schedule hereto annexed has been cancelled on the date against it in the 
third column and stands withdrawn . 


SCHEDULE 


Sl. No . 


No . Year and Title of the Indian Standards Cancelled 


Date of 
Cancellation 


( 1 ) 


( 3 ) 


22 Dec 2017 


IS 7741 (Part 2 ) : 1975 Specification for Loudspeakers : Part 2 
Direct Radiator Moving Coil Loudspeakers (Superseding IS 1033 : 

1957 ) 


22 Dec 2017 


IS 7741 (Part 3) : 1975 Specification for Loudspeakers : Part 3 
Pressure Unit Operated Horn Loudspeakers (Superseding IS 1032 : 

1957) 


22 Dec 2017 


IS /ISO /IEC 13335 – 1 : 2004 Information Technology – Security 

Techniques – Management of Information and Communications 
Technology Security Part 1 Concepts and Models for Information 

and Communications Technology Security Management 


22 Dec 2017 


IS 13616 (Part 2 ) : 2001 Fibre Optic Branching Devices : Part 2 
Sectional Specification - Non Wavelength Selective Branching 

Devices 
(First Revision ) 


IS 13696 : 1993 Interconnection of Radio and TV Receivers 


22 Dec 2017 


22 Dec 2017 


IS 14264 : 1995 Satellite signal Distribution on Cabled Distribution 

System 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


22 Dec 2017 


IS / ISO /IEC 24762 : 2008 Information Technology - Security 
Techniques – Guidelines for Information and Communications 

Technology Disaster Recovery Services 


22 Dec 2017 


IS QC 210700 : 1998 Connector For Optical Fibres and Cables : 
Part 7 Sectional Specification Fibre Optic Connector Type FC 


[ Ref: PUB/ GN- 3 ] 


C . B. SINGH, Addl. Director General 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 5 जून , 2018 
का . आ . 2408( अ ). भारतीय मानक ब्यूरो नियम 1987 के नियम 7 के उपनियम ( 1) के खंड ( ख ) के अनुसरण में भारतीय 
मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है की भारतीय मानक , जिनके विवरण इसके साथ अनुबंधित अनुसूची के द्वितीय कॉलम में 
दिए गए है वे तृतीय कॉलम की तीथि से निरस्त कर दिए हैं और वापस ले लिए गए हैं । 


क्रम संख्या 


अनुसूची 
रद्दकिये गए मानक( कों ) की संख्या एवं शीर्षक 

____ ( 2 ) 
आई एस 1145 :1980 


रद्द होने की तिथि 


( 1 ) 


( 3 ) 


1 . 


20 दिसम्बर 2017 


[संदर्भ: पब/ जी एन - 3 ] 

सी. बी . सिंह, अपर महानिदेशक 
NOTIFICATION 

New Delhi, the 5th June , 2018 
S. O . 2408 (E ). — In pursuance of clause(b ) of sub -rule (1 ) of Rule 7 of the Bureau of Indian 
Standards Rules 1987, it is , hereby notified that the Indian Standard , particulars of which are given in 
the second column of the Schedule hereto annexed has been cancelled on the date against it in the 
third column and stands withdrawn . 


SCHEDULE 


Sl. No. 


No., Year and Title of the Indian Standards Cancelled 


Date of Cancellation 


( 1 ) 


( 2 ) 
IS 1145 : 1980 Lead -acid Storage Batteries for Motor 

Cycles Auto -Rickshaws and Similar Vehicles 


( 3 ) 
20 December 2017 


[Ref: PUB /GN -3 ] 


C . B . SINGH , Addl. Director General 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 
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अधिसूचना 

नई दिल्ली , 5 जून , 2018 
का . आ . 2409( अ). - भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 1987 के नियम 7 के उपनियम (1) के खंड ( ख) के अनुसरण में 
भारतीय मानक ब्यूरो एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है की भारतीय मानक , जिनके विवरण इसके साथ अनुबंधित अनुसूची 
के द्वितीय कॉलम में दिए गए है वे तृतीय कॉलम की तीथि से निरस्त कर दिए हैं और वापस ले लिए गए हैं । 

अनुसूची 
क्रम संख्या रद्दकिये गए मानक ( कों ) की संख्या एवं शीर्षक 

रद्द होने की तिथि 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) 
आई एस 2071 ( भाग 3 ) : 1976 

20 मार्च 2018 
आई एस 2165 ( भाग 2) : 1983 

20 मार्च 2018 
आई एस 14244 : 1955 

20 दिसम्बर 2017 


[ संदर्भ: पब/ जी एन - 3 ] 
सी . बी . सिंह, अपर महानिदेशक 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 5th June, 2018 
S .O . 2409 (E ). — In pursuance of clause (b ) of sub - rule (1 ) of Rule 7 of the Bureau of Indian 
Standards Rules 1987 , it is, hereby notified that the Indian Standard , particulars of which are given in 
the second column of the Schedule hereto annexed has been cancelled on the date against it in the 
third column and stands withdrawn . 


SCHEDULE 


Sl. No. 


No., Year and Title of the Indian Standards Cancelled 


Date of Cancellation 


___ ( 1 ) 


( 2 ) 


____ (3) 


IS 2071 (Part 3 ) : 1976 Methods of High Voltage Testing 

Part 3 Measuring Devices 


20 Mar . 2018 


20 Mar. 2018 


IS 2165 ( Part 2 ) : 1983 Insulation Coordination Part 2 Phase 

to Phase Insulation Coordination Principles and Rules 


IS 14244 : 1995 Characteristics Parameters of Stand Alone 

Photovoltaic PV Systems 


20 Dec. 2017 


[ Ref.: PUB/ GN- 3 ] 


C . B. SINGH, Addl . Director General 


[ भाग II - खण्ड 


3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


अधिसूचना 

नई दिल्ली , 5 जून , 2018 
का . आ . 2410 ( अ). भारतीय मानक ब्यूरो नियम , 1987 के नियम 7 के उपनियम (1) के खंड ( ख) के अनुसरण में 
भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है की भारतीय मानक, जिनके विवरण इसके साथ अनुबंधित अनुसूची 
के द्वितीय कॉलम में दिए गए है वे तृतीय कॉलम की तीथि से निरस्त कर दिए हैं और वापस ले लिए गए हैं । 

अनुसूची 
क्रम संख्या रद्द किये गए मानक ( कों ) की संख्या एवं शीर्षक 

रद्द होने की तिथि 
( 1 ) 

( 2 ) 
आई एस 16281 ( भाग 1) : 2014/ आई एस ओ/ आई ई सी 19785- 1 : 2006 

21 मई 2018 
2. __ आई एस / आई एस ओ/ आई ई सी 19785 - 2 : 2006 

21 मई 2018 
____ 3. आई एस 16281 : भाग : 4 : 2014/ आई एस ओ/ आई ई सी / 19785- 4 : 2010 

21 मई 2018 


( 3 ) 


[ संदर्भ: पब/ जी एन – 3 ] 
सी . बी . सिंह, अपर महानिदेशक 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 5th June, 2018 


S .O . 2410 ( E ). — In pursuance of clause (b ) of sub -rule (1 ) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules, it 
is , hereby notified that the Indian Standard , particulars of which are given in the second column of the Schedule hereto 
annexed has been cancelled on the date against it in the third column and stands withdrawn . 

SCHEDULE 


___ Sl. No 

( 1 ) 


| 


Date of Cancellation 

( 3 ) 
21 May 2018 


No. Year and Title of the Indian Standards Cancelled 

( 2 ) 
IS 16281 ( Part 1 ) : 2014/ ISO/IEC 19785- 1 : 2006 Information 
Technology Common Biometric Exchange Formats Frame work 

Part 1 Data Element Specification 
IS/ISO/IEC 19785 -2 : 2006 Information Technology - Common 
Biometric Exchange Formats Framework Part 2 Procedures for the 

Operation of the Biometric Registration Authority 
IS 16281 ( Part 4 ) : 2014/ISO/IEC / 19785- 4 : 2010 Information 
Technology Common Biometric Exchange Formats Framework 

Part 4 Security Block Format Specification 


21 May 2018 


21 May 2018 


[Ref: PUB /GN - 3 ] 


C . B. SINGH, Addl. Director General 
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